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Die Gattung Microdonacia Blackburn 
(Col. Chrysomelidae) 

Von F. Monros (f), Institute Miguel Lillo, Tucuman, Argentinien 


Die Gattung Microdonacia wurde von Blackburn auf eine australisdie 
Art begriindet und nahe zu Donacia gestellt. Sowohl in der Donaciinen- 
Monografie von Jacoby wie auch in Clavareau's Katalog in Junk und 
Schenckling wird die Gattung unter die Donaciinae gestellt. Es handelt sidi 
jedoch um eine Gattung, die mit den Donaciinen nicht verwandt ist, und 
zu den Eumolpinen gehort. 

In dem vorliegenden Beitrage wird die systematische Stellung von 
Microdonacia begriindet und die vier Arten, von denen zwei neu sind, be- 
schrieben. 

Hiermit danke ich Herrn E. B. Britton, British Museum, London, fiir 
die Ausleihung unbestimmten Materiales von Microdonacia, Herrn R. 
Schmidt (Victoria, Australien) fiir die Uberlassung einiger Exemplare und 
Dr. R. L. Usinger, Berkeley, fiir bibliographische Hilfe. 

Gattungsbeschreibung 

Klein; langlich; wenig glanzend, mit hellen Extremitaten. Oberseite 
punktiert. Fiihler vor den Augen eingelenkt, einander etwas genahert. 
Halsschild an jeder Ecke mit einer auf einem Kegel sitzenden Tastborste. 
Jede Klaue mit einem Haftzahn; Hinterschenkel am Innenrande mit einem 
Zahn. 

Kopf schrag nach vorn gerichtet, wenig langer als breit, Augen maBig 
groB, wenig vorspringend, nicht ausgebuchtet. Augenzwischenraum breit 
und abgeflacht; Kopf vor den Augen etwas gewolbt und mit einer feinen 
Langsfurche oder -leiste. Fiihler llgliedrig, zwisdien und vor den Augen 
eingelenkt. Glypeus am Vorderrande leicht ausgebuchtet. Fiihler faden- 
formig, diinn, mindestens von halber K5rperlange, Basalglied umgekehrt 
kegelformig, Glied 2 ebenso geformt, aber diinner und kiirzer als das erste, 
die weiteren Glieder ebenfalls umgekehrt kegelformig und von wechselnder 
Lange, letztes Glied spitz. Mandibeln apikal dreizahnig, Mittelzahn langer 
und diinner als die anderen. 

Halsschild enger als die Fliigeldecken, vorne und hinten fein gerandet. 
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seitliche Randung scharf und sehr diinn, oft gegen die Mitte zu unsichtbar. 
Oberflache des Halsscbildes verstreut punktiert, obne Langsfurcben. 

Scbildcben klein und dreieckig. 

Fliigeldecken binten zusammen abgerundet, langlicb, mabig gewolbt, 
mit 10V 2 mebr oder weniger regelmabigen Punktreiben, die oft scbwer zu 
verfolgen sind. Punkte der Fliigeldecken kleiner als die des Halsscbildes. 

Fliigelgeader vgl. Abb. 4. 

Pygidium von den Fliigeldecken bedeckt. Oberflacbe mit tiefer und 
breiter Langsfurcbe. 

Unterseite: Vorderbiiften in der binteren Halfte der Vorderbrust ein- 
gelenkt, durcb eine enge Prosternalleiste getrennt, welcbe sidi binten T- 
formig erweitert; kurz kegelformig. Mittelbtiften durcb eine recbteckige 
Mesosternalplatte getrennt, kugelformig. Hinterleib mit 5 sicbtbaren Ster- 
niten, von denen das erste in der Mitte so lang wie die drei folgenden zu¬ 
sammen ist. Hinterrand des letzten Sternites je nacb dem Gescblecbt ver- 
scbieden. 

Beine maBig lang und diinn. Hinterscbenkel und mancbmal aucb die 
iibrigen am Unterrande gezabnt. Tarsen gescblecbtsdimorpb: Basalglied 
beim Manncben an alien Beinen verbreitert; drittes Glied tief zweilappig; 
Klauen divergierend und an ibrer Basis mit Haftzabn. 

Genital des Manncbens wie in Abb. 6. 

Gattungstyp: Microdonacia incerta Blackburn. 

Geograpbiscbe Verbreitung: Siidlicbes Australien und Tasmanien. 

Systematiscbe Stellung 

Wie oben erwabnt, wurde Microdonacia bisber in die Unterfamilie 
Donaciinae gestellt, wobin sie aber nicbt gebort. 

Obwobl der Habitus dem der Donaciinae etwas abnelt, liegt der Gat- 
tung jedocb ein vollig verscbiedener Bauplan zugrunde. 

Dem Kopf feblen die Stirnlangsfurcbe und die epicranealen Nabte; die 
Fiiblereinlenkung ist verscbieden und die Mandibeln sind dreispitzig. Der 
Halsscbild ist an den Seiten gerandet (nicbt ungerandet wie dies Blackburn 
angibt), und besitzt nicbt die bei Donacia gefundene cbarakteristiscbe 
Langsfurcbe. Das zuriickgebildete Fliigelgeader macbt einen Vergleicb nicbt 
leicbt moglicb. Das mit einer Langsfurcbe versebene Pygidium ist von dem 
von Donacia verscbieden. Der Haftzabn der Klauen und das beim Mann¬ 
cben verbreiterte Grundglied der Tarsen waren fiir die Donaciinae eine 
Ausnabme. Das mannlicbe Genital obne ringfdrmiges Tegmen und obne 
Dorsalverlangerung iiber dem Aedeagus trennen Microdonacia von jener 
Unterfamilie. 
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Die besprodienen Merkmale, besonders das Pygidium, Genital und 
Basalglied der Tarsen des Mannchens beweisen, daB Microdonacia zu den 
Eumolpinae gehort. 

Die Eiunolpinen konnen in zwei groBe Gruppen eingeteilt werden. 

1. Pygidium ohne Furche und Vorderhiiften quer; hierher gehoren die 
primitiven Gruppen. 

2. Pygidium gefurcht und Vorderhiiften kegel- oder kugelformig. Hierhin 
gehoren die restlichen Gruppen. 

Diese Einteilung stimmt nicht mit der von Ghapuis-Lefevre liberein, aber 
ich halte sie fiir natiirlicher. 

Microdonacia gehort in die zweite Gruppe, und kann vorlaufig in die 
Colaspini eingereiht werden, von denen sie sidi durch die naher vonein- 
ander eingelenkten Fiihler unterscheidet. 

Microdonacia ist manchen Alticinae entfernt ahnlich, kann von ihnen 
aber durch das fehlende Endosklerit der Hinterschenkel leicht untersdiieden 
werden. 


Bestimmungstabelle 


1 Halsschild deutlich quer, Seiten regelmaBig abgerundet. 

. terricola 

1’ Halschild so lang oder langer als breit, Seiten winkelformig. 

2 

2 Nur die Hinterschenkel unterseits gezahnt; Punktierung des Halsschildes 

dicht und gleichmaBig. 

.3 

2’ Alle Schenkel unterseits mit einem Zahn, welche von vorne nach hinten 
an GroBe zunimmt; Halsschild unregelmaBig und sparsam punktiert . 
. incerta 

3 Fiihler dick; Glieder 3-5 gleichlang; Fliigeldecken hinter dem Schild- 

chen etwas abgeflacht; Halsschild hinter der Mitte etwas eingeschniirt. 
.. schmidfi 

3’ Fiihler diinn; Glied 4 langer als 3 oder 5; Fliigeldecken hinter dem 

Schildchen nicht abgeflacht. 

. truganina 


1. Microdonacia terricola Oke (Abb. 1) 

Lange 3,6, Breite 1,5, Fiihlerlange 3 mm. 

Braungelb, die Fiihler nach der Spitze zu verdunkelt, Tarsen und eine 
Nahtbinde braunlich. 
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Kopf quer, dem Halschild breit aufsitzend; Clypeus und Labrum etwas 
verlangert. Fiihler ziemlich kraftig; Glieder 3-5 gleichlang, 6 kiirzer als 5, 
7 so lang wie 5, die folgenden sich allmahlich sehr leicht verkiirzend; vom 
died 4 oder 5 an mit abstehender und maBig dichter Behaarung. 



Halsschild quer, Seiten regelmaBig gebogen und fein gerandet. Ober- 
flache regelmaBig gewolbt, mit einem leichten Quereindruck vor dem Hinter- 
rande. Flugeldecken regelmaBig gewolbt. 

Kopf und Halsschild grob und ziemlich sparsam punktiert; Fliigel- 
deckenpunktierung ziemlich regelmaBig. 

Australien, Victoria: Emerald (Oke) (Typus). 

Tasmanien: Hobart (1 Stiick in meiner Sammlung, R. Schmidt, leg.). 

Diese Art unterscheidet sich von alien anderen durch ihre breite Form, 
das quergestreckte Halsschild und den demselben breit aufsitzenden Kopf. 
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2. Microdonacia incerta Blackburn (Abb. 2-4) 

Lange 3,6-4, Breite 1,2-1,3, Fiihlerlange 2,5 mm. 

Rostbraun, Beine etwas heller und Fiihler gegen die Spitze zu ver- 
dunkelt. Kopf lang, hinter den Augen schwach eingeschniirt. Fiihler schlank, 
died 4 deutlich langer als 3 oder 5, so lang wie das Basalglied und langer 
als die iibrigen. 

Halsschild etwas langer als breit, leicht sechseckig, die Seitenrandung 
in der Mitte fast unsichtbar. Oberflache gleichmaBig gewolbt, vor dem 
Hinterrande schwach quer eingedriickt. 

Fliigeldecken regelmaBig gewolbt, apikal etwas zugespitzt, hier mit 
einigen diinnen aufrechtstehenden Harchen. 

Vorder- und Mittelschenkel mit einem kurzen stumpfwinkligen Zahn; 
Hinterschenkel apikal mit zwei langeren und diinnen Zahnchen. 

Kopf zwischen den Augen fein punktiert. Halsschild sparsam und un- 
regelmaBig punktiert, die Punkte groBer als die des Kopfes; Fliigeldecken- 
punktierung sehr regelmaBig. 



Abb. 2: M. incerta Blackburn, Dorsalansicht 
Abb. 3: Dieselbe, Ventralansicht 
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Australien, Victoria (Blackburn, Typus). 

Tasmanien: Hobart (1 Stiick Brit. Mus., 1 St. in meiner Sammlung, ex 
Brit. Mus.), Mt. Wellington bei Hobart, 900 m (1 Stiick Brit. Mus.), Laun¬ 
ceston (1 Stiick in meiner Sammlung, ex Brit. Mus.). 

Vorliegende Art ist leicht kenntlich an dem unregelmaBig punktierten 
sechseckigen Halsschild, den auf ihrer ganzen Oberflache regelmaBig punk¬ 
tierten Fliigeldecken und den an alien Schenkeln vorhandenen Zahnen. 


3. Microdonacia schmidti n. sp. (Abb. 5, 6) 

Lange 3,3, Breite 1,2, Fiihlerlange 2,5 mm. 

Braungelb mit gelben Beinen. Kopf, Fiihler, Halsschild, Schildchen 
und breite Nahtbinde rostbraun. 

Kopf lang, hinter den Augen nicht eingeschniirt. Stirnhocker kraftig. 
Fiihler ziemlich dick, Glieder 3-5 gleichlang und viel kiirzer als das Basal- 
glied. 

Halsschild so lang wie breit, Hinterhalfte leicht eingeschniirt, Ober- 
seite mit einem leichten Quereindruck vor der Basis. Seiten fein gerandet. 
Fliigeldecken kahl, an der Naht hinter dem Schildchen etwas abgeflacht. 
Vorder- und Mittelschenkel ungezahnt, Hinterschenkel nur beim Mannchen 
mit einem kleinen Zahn. 

Kopf dicht und fein punktiert, mit Ausnahme der Stirnhocker. Hals¬ 
schild fein und dichter als der Kopf punktiert. Punktierung der Fliigeldecken 
ziemlich regelmaBig, am Schildchen ungeordnet. 

Australien, Victoria: Mt. Donna Buang (1 Mannchen Holotypus, 
1 Weibchen Allotypus in meiner Sammlung, R. Schmidt leg.; 1 Paratypus 
im Museum G. Frey ex Monros). 

Diese Art, die ich Herrn R. Schmidt, der sie gesammelt hat, widme, 
unterscheidet sich von den anderen durch das am Grunde etwas einge- 
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schniirte Halsschild, die kraftigen Fiihler, die hinter dem Schildchen etwas 
abgeflachten Fliigeldecken und ihre Farbung. 




Genitalapparat des 
(5 von M. schmidti n. sp. 


4. Microdonacia truganina n. sp, (Abb. 7) 

Lange 3, Breite 2, Fiihlerlange 1,6 mm. 

Dunkel rostfarben, mit griinlichem Schimmer; Beine und Fiihler gelb- 
lich, die letzteren gegen die Endhalfte zu verdunkelt. 

Kopf lang, hinter den Augen nicht eingeschniirt. Stirnhocker schwach 
entwickelt. Fiihler schlank, died 4 langer als 3 oder 5; Fiihler gegen das 
Ende zu leicht verdickt. 

Halsschild langlich, Seiten regelmaBig gebogen und fast ungerandet. 
Oberflache regelmaBig gewolbt, am Grunde nicht eingedriickt. 

Fliigeldecken regelmaBig gewolbt und kahl. 

Hinterschenkel mit einem kurzen Zahnchen, die iibrigen ungezahnt. 

Kopf zwischen und hinter den Augen sparsam und fein punktiert. Hals¬ 
schild dicht und fein punktiert. Fliigeldecken auf den letzten zwei Dritteln 
regelmaBig und am Grunde unregelmaBig punktiert. 

W.-Australien: Fremantle (1 Paratypus im Brit. Mus. J. J. Walker leg.). 

Tasmania: Hobart (1 Holotypus im Brit. Mus., 1 Paratypus in meiner 
Sammlung, ex Brit. Mus.). 
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Diese kleine Art unterscheidet sich von alien anderen durch die dunkle 
Farbe, die regelmaCig gebogenen und ungerandeten Halsschildseiten und 
die diinnen Fiihler. 



M. truganina n. sp.-Farbung in den Abbildungen nidit vviedergegeben 
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